BOD 形 屋 白 区 
DL-D014N 


希望 小売 価格 58.800 円 
( 税 技 価格 56,000 円 ) 


アジ ャ スト プレ ー ト (別売 ) 
DL-YAO0S 





選 盟 パネル 
アル ミニ ウム 
ポリ カー ポ ボネ ー ト バ 透 明 板 ) 


亜鉛 めっき 鋼板 
100¥/200¥ 





| 4o.o00h ※ 

5,100K 

1.1kg 

0 8ke 

埋 込 穴 ぁ 125mm 

天井 材 の 厚 さ は 5--25mm 
バネ 固定 方 式 

商 演 色 タ イプ 
平均 演色 評価 数 (Ra) :93 


※ 器 具 光 束 が 初期 の 70% ま で 低下 する まで の 時 間 。 設 計 寿 命 で あり 、 製品 の 寿命 を 保証 する も 
の で は あり ませ ん 。 

考 LED 光 源 | に は バラ ッ キ が ある た め 、 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 、 明る さ が 異 な る 場合 
が あり ます の で ご 了承 くだ さい 。 

代 仕 杜 は 予告 な く 変 更 され る 場合 が あり ます の で ご 了承 くだ さい 。 

坦 測 品 の 価格 | に は 、 工事 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 
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250 (コネ クタ クター 含む ? 


本体 


